Bolesław Korwin Żychowicz 


obywatel ziemski, 


przeżywszy lat 60, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 12 lipca 1900 r. w Witkowicach. 


W ciężkim smutku pozostała żona z dziećmi oraz rodzina, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy. 


Wyprowadzenie zwłok z Witkowie do kościoła parafialnego w Zielonkach odbędzie się w sobotę dnia 
14 b. m. o godzinie 9 rano — a po odprawionem Nabożeństwie Zalobnem, zostaną zwłoki złożone 
na miejscowym cmentarzu. 


Gzcionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


